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A Reserva Biológica do Córrego do Veado é uma área protegida de Mata Atlântica em Pinheiros, no norte do Espírito Santo. Foi criada pelo Decreto Federal 87.590, de 20 de setembro de 1982, e é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).




	Ficha	Dados
	Nome	Reserva Biológica do Córrego do Veado
	Categoria	Reserva biológica (proteção integral)
	Administração	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
	Estado e município	Espírito Santo; Pinheiros
	Bioma	Mata Atlântica
	Área	2.392 hectares pelo ICMBio; 2.376 hectares calculados pelo CNUC
	Criação	Decreto Federal 87.590, de 20 de setembro de 1982; limites alterados pelo Decreto 89.569, de 23 de abril de 1984
	Plano de manejo e conselho	O CNUC registra plano de manejo, mas não conselho (julho de 2026); plano aprovado pela Portaria 123, de 17 de fevereiro de 2020, segundo o ICMBio





Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) e da página da unidade no ICMBio.




Onde fica




A reserva fica em Pinheiros, no norte do Espírito Santo, segundo o CNUC.




O que protege




A lista do ICMBio registra na reserva espécies ameaçadas como o gato-do-mato, o papagaio-chauá, a tiriba-grande e o bugio-marrom-do-norte.




Como foi criado




A reserva foi criada em 20 de setembro de 1982, pelo Decreto Federal 87.590, com 1.854 hectares. Em 23 de abril de 1984, o Decreto 89.569 mudou os limites, e a área passou a 2.392 hectares, segundo o ICMBio.




Pela Lei 9.985/2000, numa reserva biológica a natureza é preservada sem interferência humana direta. A área é pública, a visitação é proibida, exceto com objetivo educacional, e a pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável. As categorias de unidade de conservação estão explicadas em Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).




Resumo: principais perguntas e respostas




Onde fica a Reserva Biológica do Córrego do Veado? Em Pinheiros, no norte do Espírito Santo.
 
 Quando a reserva foi criada? Em 20 de setembro de 1982, pelo Decreto Federal 87.590.
 
 A área mudou depois da criação? Sim, o Decreto 89.569, de 1984, alterou os limites.
 
 Que animais ameaçados vivem na reserva? Gato-do-mato, papagaio-chauá, tiriba-grande e bugio-marrom-do-norte, entre outros.
 
 Qual é o tamanho da reserva? 2.392 hectares, segundo o ICMBio.
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